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Mündlicher Bericht 

des Ausschusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(V ermittlungsausschuß) 
zu dem 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Ausübung 
des Berufs der medizinisch-technischen Assistentin 

— Drucksachen 2331, 2651, 2771 — 

Berichterstatter: 

Senator Dr. Klein 

Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen; 

Das vom Deutschen Bundestag in seiner 158. Sitzung am 4. Mai 
1961 beschlossene Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Ausübung des Berufs der medizinisch-technischen Assistentin 
— Drucksachen 2331, 2651 — wird wie folgt geändert: 

§ 1 Nr. 1 (§ 18 Abs. 1 — neu — ) 

In § 18 Abs. 1 werden die Worte „mindestens seit fünf Jahren" 
gestrichen. 


Bonn, den 9. Juni 1961 


Der Vermittlungsausschuß 
Dr. Zinn Dr. Klein 


Vorsitzender 


Berichterstatter 
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